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PART 111 

Stores Purchase 

Health Services Department 

tender notice 

>f4n S I -1 O 79I /20«9 f5th December 2009. 

Scaled tenders in the prescribed forms are invited 
tor the supply of following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 

SI . Tender No. and Name of iton with 

No. Estimated value Rs. 


1 S1 /10792/2009—-Heater Cooler 

System-5 ,00,000 

2 SI/10793/200!)—X.enon light 

Source j-Head light—2,30,000 

3 S1 /10791 /2009—Sc mi Auto 

An a lysor—* l , GO ,0 OO 
1 SI/10794/2009—Surgical 

Diathermy— 5 t O(),iKK) 


Cost of tender torm —RLs. I. 123 0>r SI* No., 
1 and 4. Its. 563 for Si. No. 2,and Rs. 450 fo*- 
SI. No. 3. 



























Superscription tender number should b H * 
specifically noted. 

E. M. D.—1%. 

Price of tender form—Rs. 1*125 for SI. No, 1,4 
Rs, 563 for SI. No.2 and Rs. 450 for Si. No. 3, 

Last dam And time of close of sale of 
tender tonus—19-1-2010 at 3p. m. 

Last date and time for receipt of tender - 

20- 1-2010 At 5 p. in. 

Date and time for' opening of tender— 

21- 1-2010 at 11 a.m, 

Date opto which the rates are to be firm— 

50*6-2010. 

Addrcgs of Officer from whom tender lhrms 
arc to be obtained and whom tenders are to be 
sent—The Superintendent, Medical College 
Hospital, Kozhikode 

a<a.DwlG<aacs B susoii'l <ao:^-j 

cu'tgejdo" aftarav n-ioaujonoi 6t;iJi5^tirMJVl(n‘ 

oftuaoBratlmll nulcfl a J uijr L, rj> 6>5imo^cti 
«UbTHl J6>(!h0g@ j(TT> j. 

("■ir fln56Ti#ft fOrnjra^* otl'O rjj n’.STQK^ei^ njlnjionj^V"" 
fflciutl ^o_i 

Tn m ~ 

1 nfl) cru “ ] j 10792/2000 —oo i» 

(tula l' 4 o n? —5^K) ,000 


- (]) —- <j>) - - 

2 ^^*1/10793/2009—Tular^cr* flnejno 1- 

cfnjov u -|- * nn nu fl n ss e_r*a B —2,5 0^000 

3 nfl ro u 1 / L 0791 /2009_fi> cru 

wracn-anejaTfl- -1,60,000 

4 ^m3^]/]07y4/2^9— 

aumi □ a —5^00, OtlO 

a^anflirartmcifli rtjiej—j9>(ticn^TUiS J-mj* 

4-cnj* i,125 tdaicnnmj* 2-m u 563 ra^_r, 

tAUTncruft 3-m u ro£n_i 450 L 

1-^fl nsjnifi 

cnorufl iu,i cth ,J iista n-ra "> a '^jiroliSM^Tna „ 

<rn Id llTl |_ afu r | *—. i <j/ q . 

fi^sm3 ao-CHsTi -rj.fr ^cucnMcn rb'IduiIw^ 

mjajosjoj^—] 9-1-2030 D^^cra^fftianain 3 ttsnrtl, 

* osnnafi .^d^fin firorucTwm mjrtaiKii^b_ 

20 - 1-20 EH 5 

h.^t-TT dtra^frT) nifloi™'rrusfitfci^*— 
21 ^ 1-20 3 0 ^3J$* u <a® g 11 Bern!, 

6>5Cna,l1^ n_tfiaS?^fTT> ^A-I5£rj_ie^fl&tt1 

tinulnoMwriB iTiDOiTUjm rp/tmuj/l—-30-6-2010 . 

MCTfcb iSnJl^d # A r lgJffT>m r l(if>^ 
crvm^itfoau ritB^^lajsauft— m>^i fc .rkj^n M j 

Medical Co!Lrgo Heupitai P (Sd,) 

Kozhikode, SupiiTffieadtni , 



